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„Karte des Deutschen Reiches. 
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Einzelne Nachträge 191, 


Königsberg. 


Auflagedruck 1915. 


Königreich Preussen. 


Aufgenommen vom Königl. Preuss. Generalstabe 1867. 
Neue Ausgabe 1880, 
Nafsstab 100000 der natürl. Länge. 
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Die Zahlen auf dem Festlande geben die Höhen über Normal-Null in Metern an. 
Die Tiefenzahlen sind den Seekarten. der Kaiserl. Deutschen Admirahtät ent 


nommen, die Tiefenlinien umgrenzen Stufen won 2,46 und 10 Meter. 
Im Gradnetz der Landesaufnahme liegt Greenwich 1739376 östlich von Ferro. 
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